DIE ANWENDUNG DES STABILISATORS 


Der 

STABILISATOR 

ist Ihr berufenster Helfers 


In Sendern und Empfängern: 

Telefonie 

Telegrafie 

Bildfunk 

Fernsehen 

In Verstärkern: 

Tonfilmaufnahme 

Tonfilmwiedergabe 

Modulation 



In Meßgeräten: 

Tongeneratoren 

Meßsender 

Meßverstärker 

Röhrenvoltmeter 

Strahlungsmesser 

Wellenmesser 

Frequenzmesser 

Ohmmeter 

Druckregistrierinstrumente 

Impulsmesser 

Pegelmesser 


In Anlagen für Hochfrequenztelefonie und 
Leitungstelefonie, für Schallübertragung, in 
Fernmeßanlagen, für Relaisspeisung, Glimm¬ 
relais - Schaltungen, Laboratoriums - Strom¬ 
quellen, elektrische Musikinstrumente, zur 
Hilfspannungslieferung für gittergesteuerte 
Gleichrichter, zur Herstellung von konstanter 
Kippfrequenz, zur Photozellenspeisung. 


Ausführliche Druckschriften sendet kostenlos 

STABILOVOLT G-M-B-H 

Berlin SW 68, Wilhelmstraße 130 e Telefon Sammelnummer F 5 Bergmann 2784 


635. F 


























WENN SPANNUNGSSCHWANKUNGEN 
STÖREND WERDEN... 


Der 

STABILISATOR 

schaff}- trägheitslos die gewünschte Spannungs¬ 
konstanz bis 0,1% und erschließt damit neue 
technische Möglichkeiten. Er ist leicht, klein, 
einfach, betriebssicher, billig 



Ströme bis 200 mA, Spannungen unbegrenzt hoch, 
bei je 70V unterteilt 


Seine vielseitige Verwendbarkeit ist umstehend beschrieben 


Ausführliche Druckschriften sendet kostenlos 

STABILOVOLT G-M-B-H 

Berlin SW 68, Wilhelmstraße 130 e Telefon Sammelnummer F 5 Bergmann 27 84 























